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Nr. 207 MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN OTWIN VAN DIJK 

Voorgesteld 19 mei 2016 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat ouderen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis 
wonen; 

overwegende dat het ook vanuit het oogpunt van preventie van belang is 
dat deze groep in brede zin wordt ondersteund bij zijn veiligheid; 

overwegende dat het voor individuele en collectieve veiligheid van belang 
is om hierbij aandacht te hebben voor brandpreventie; 

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de VNG, zorgverzekeraars en 
ouderenorganisaties om te bezien hoe veilig thuis wonen beter onder¬ 
steund kan worden, waarbij onder meer aandacht is voor valpreventie, 
brandveiligheid en de noodzaak van het plaatsen van rookmelders, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Krol 

Otwin van Dijk 
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